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i. — HYGIÈNE 


- TITRES 


^ 9°5 — Membre titulaire en fonctions depuis 1905 du Cuhseil 
d’Hygiène départemental : rapporteur habituel des 
questions d’hypermortalité et de statistique. 

1906-1914— Contrôleur départemental du Service public 
de désinfection d’Ille-et-Vilaine. 

1914-1919 — Délégué départemental d’Hygiène pour 
rille-et-Vilaine, en.application du décret du 14 août 1914 : 
Collaboration avec le Préfet dans la direction des Services 
d’Hygiène du département. 

M. Juillard, préfet d’Ille-et-Vilaine, adressa le 4 janvier 1916 
à M. le Ministre de l’Intérieur la lettre suivante au sujet du : 

1916 — Rapport au Ministre de l’Intérieur sur la diphtérie : 



SERVICES DE Reunes, le 4 janvier 1916. 

PROTECTION DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE 


Le Préfet d’Ille-et-Vilaine 
à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, 

En vous adressant sous ma signature le travail 
_ ci-joint, relatif à la diphtérie en Ille-et-Vilaine, je 
Cabinet du Directeur devoir de signaler que je n’ai aucune 

— part de mérite à revendiquer dans les initiatives ou 

constatations dont fait état ce document; le cons¬ 
ciencieux et savant travail qui vous est soumis est entièrement 
l'œuvre de M. le Docteur Follet, professeur à l’Ecole de Médecine 


CABINET DU PRÉFET 

DIRECTION DE 
l’assistance ET DE 
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de Rennes, qui a bien voulu accepter pour la durée de la guerre les 
fonctions de Délégué départemental d’Hygiène. La valeur et la do¬ 
cumentation de l’étude, ci-jointe vous, permettront de juger de quelle 
manière ce distingué praticien comprend ses fonctions administratives 
temporaires, quelle ampleur il leur donne et avec quel zèle il les 
remplit. La question de la diphtérie n’a pas, comme l’idée pourrait 
en venir à l’esprit, offert un sujet de prédilection à l’activité labo¬ 
rieuse du Docteur Follet ; celui-ci apporte un soin égal à l’étude de 
tous les problèmes sanitaires qui se trouvent posés soit par les cir¬ 
constances, soit par vos instructions. 

C’est vous dire qu’au milieu des préoccupations diverses qui, à 
l’heure actuelle, sollicitent l’attention d’un préfet. Je Service d'Hy- 
giène, malgré toute son importance, est celui qui me donne le maxi¬ 
mum de sécurité tout en libérant dans la plus large mesure mon 
effort personnel au profit d’autres questions. 11 m’est agréable de 
constater que je dois l’avantage de cette situation à la compétence 
professionnelle de M. le Docteur Follet, à l’idée élevée qu’il se fait 
de sa mission temporaire, à sa capacité de travail et à son zèle pour 
le bien public. Je ne doute pas que l’occasion vons ait été donnée de 
vous rendre compte du bon fonctionnement du Service d’Hygiène 
dans mon département et je .serais personnellement heureux que 
vous vouliez bien en reporter tout le mérite sur M. le Docteur Follet. 

Li Préfet, 

Signé : Joillard. 

1918 — Membre du Conseil d’administration de l’École 
primaire supérieure de Rennes, chargé des question.s 
d’Hygiène scolaire de l’Etablissement. 
ig2o — Membre du Conseil.de Direction du Comité 
national de défense contre la Tuberculose. 


ACTION SOCIALE 

1904 — Orga.n\sztioa àts Services d isolement pour tuber¬ 
culeux à rHôtel-Dieu de Rennes. 


1906 — Présidence et création à Rennes de la Filiale de 
l’Œuvre Grancher, de protection de l’Enfance saine 
contre la Tuberculose, actuellement Filiale départementale de 
la Fédération française des Œuvres Grancher. 

Cette oeuvre, fondée sur la demande de Grancher, fonc¬ 
tionne activement depuis 13 ans; a préservé 150 enfants. 

Conférences publiques de 1906 à 1909 en faveur la vul¬ 
garisation de cette oeuvre. 

1906 — Depuis 1906, Enseignement régulier à l’École normale 
de jeunes filles de Rennes de la Puériculture avec travaux 
pratiques. 

1906 — Organisation, plans, initiative, et, depuis cette époque, 
Contrôle jusqu’en 1914, du Service public départe¬ 
mental de désinfeciion d’Ille-et-Vilaine, par appli¬ 
cation de la loi de 1-902 ; tant au point de vue technique qu’au 
point de vue administratif. 

Le Conseil général (Séance du 3 octobre 1913) a honoré 
ce travail administratif d’un vote unanime de confiance et 
d’approbation. 

1908 — Depuis 1908 (arrêté rectoral), cours d’Hygiène so¬ 
ciale; étude critique de la loi de 1902 sur la protection de 
la Santé publique et Prophylaxie de la Tuberculose aux 
Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices de Rennes. 

1916 — L'isolement des Tuberculeux aux Hospices de 
Srdnt-Melaine et de Pont-Chaillou. (Rapport à la Commis¬ 
sion des Hospices sepi.-oct. 1916). 

1916 — Organisation etPrésidence du Comité départemental 
d’assistance aux militaires tuberculeux de. la 
guerre, en application de la circulaire ministérielle dü 
21 mars 1916. 
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Ce Comité a assisté 650 militaires réformés pour tubercu¬ 
lose et leurs familles jusqu’au 10 janvier 1919, époque de sa 
transformation ; vivant de souscriptions, de loterie, de dona¬ 
tions, recueillies à la suite d’une active campagne de vulgari¬ 
sation dans le département, en collaboration avec la Mission 
Rockfeller de Préservation contre la Tuberculose, ainsi que 
de ^subventions de l’Etat et du Conseil Général. 

1919 — Création et présidence de l’OMce départemental 
d’assistance et de préservation antituberculeuse 
d’Ille-et-Vilaine (Statuts déposés le 10 janvier 1919). 

Cet Office agit : 

1 . — Par une administration centrale (Siège social : Rennes, 
3, rue de la Cochardière), composé du Comité exécutif et 
d’un personnel de fonctionnaires. 

2 . — Par une série de dispensaires antituberculeux créés 
à Rennes et dans chaque- sous-préfecture (deux dispensaires 
à Rennes (Cochardière et Kléber), un à Saint Malo, Fou¬ 
gères, Vitré, Montfort, Redon. 

Chacun de ces dispensaires, dirigé par des médecins rétri¬ 
bués et une infirmière-major, secondée par des infirmières 
visiteuses, réalise à domicile la prophylaxie antituberculeuse 
suivant le type Calmette. 

Ces dispensaires sont en connexion étroite avec les services 
de désinfection urbains et départemental. 

3 . — Par ses moniteurs et monitrices d’hygiène répandus 
dans tout le département, partout où il y a des tuberculeux 
et leurs familles à assister, à conseiller, à traiter. 

Le budget de fonctionnement de 1920 de l’Office est de 
130.000 francs (Rapp. du secrétaire général, décembre 1919). 




III. — TRAVAUX 

1906 — La lutte antituberculeuse à Rennes (quatre Confé¬ 
rences à l’Hôtel de Ville de Rennes résumées dans quatre 
brochures). 

1907— La pratique de la désinfection départementale 
(i vol. ill., 150 p., chez Dunot et Pinat, éditeurs). 

1908 — Sur la désinfection : Articles critiques dans la « Revue 
municipale d’Hygiène » et dans la « Municipalité française » 
(1908). 

Ces travaux exposent des idées personnelles et la vulgarisa¬ 
tion de notions acquises. 

1916 — La pratique des Moniteurs d’Hygiène (10° mille) : 
Petit Guide Manuel à l’usage des infirmières visiteuses pour 
la tuberculose. 

IV. — DISTINCTIONS POUR SERVICES RENDUS A L’HYGIÈNE 

PUBLIQUE : 

190B — Grand diplôme d'honneur de l'Exposition inter¬ 
nationale d’Hygiène de Bruxelles : Pour l’organisa¬ 
tion de l’Exposition représentative du Service départemental 
de désinfection d’Ille-et-Vilaine. 

1908 — Chevalier de la Légion d’honneur (P wmoüon du 
' Ministère de l’Intérieur). 

1910 — Médaille d’or des Services d’Hygiène du Minis¬ 
tère de l'Intérieur. 



II. - PATHOLOGIE ET CLIOTaUE MÉDICALES 


L — TITRES — Enseignement uijiversitairE'; 

A) Professeur suppléant des Chaires de Pathologie et Cli¬ 
nique médicales à l’Ecole de Médecine de Rennes. (Concours 
de 1896 devant la Faculté de Médecine de Paris.) 

Chargé de 1896 à 1902 du Cours d’Anatomie pathologique 
et de Bactériologie. 

Professeur titulaire de.Clinique médicale à partir de 1902 : 
cours de clinique, trois fois par semaine, depuis cette date, 
durant les semestres d’hiver et d’été, sans interruption ni 
congés. 

B) Officier de l’Instruction Publique. 

C) Membre correspondant de la Société anatomique {1896). 

Membre de la Société scientifique et médicale de l’Ouest 

(1896).. 

Membre correspondant de la Société médicale des Hôpitaux 
de Paris (1898). 

Membre correspondant de la Société médicale > d’Angers 
(1904). 

■II. _ TRAVAUX 

1894 — Étude clinique sur les localisations pulmonaires de la 
Grippe après chloroformisation {GaT^. méd. Paris.) 

1895 — Essai sur la pathogénie deséléphantiasis (ivol. Steinhel, 
Paris.) 



— 9 — 


1896 T— L’Épicondylalgie et son traitement (Bu/I. Soc. Scient. 
Ouest.) 

1897 — Persistance du Syndrome appendiculaire après appendi¬ 
cectomie {Soc. méd. hôp. Paris.) 

1898 — Gomme frontale, délits répétés, syphilis et responsabilité 
{Acad. méd. 7 juin 1898). Présenté par M. Motet. 

Pouls lent permanent et mort subite {Soc. scient. Ouest). 
Suicide par teinture diode {Ibid.). 

Eléphantiasis erEpiihélioma vaginal {Ibid.). 

Les Hématuries médicales : étude critique {Ibid.). 

La folie cardiaque (Ibid.). 

Etude histologique d’un cas de neurofibromatose (in thèse 
Paris de Hoisnard). 

1899 — La méningite à forme hémiplégique [Soc. scient. Ouest). 
Hystérie monosymptomatique {Ibid.). 

1900 — Un cas de tolérance inusité à l’alcool {Arch. gèn. méd.). 

1902 — Syndrome de Raynaud {Soc. méd. hôp. Paris). 

Zona métamérique à leptothrix [Ibid.) avec D'' Sacquépée. 
Tétanie : étude critique {Ibid.). 

Alcoolisme chez le nourrisson {Arch. méd. Enfants). 

Volvulus chez le nouveau-né {Ibid.). 

Sarcome angio-plastique intraciânien {Ibid.). 

Parkinson fruste {Soc. scient. Ouest). 

190^ — Les réfractaires à l’alcool {Arch. gén. méd.). 

A propos de deux cas de cirrhose atrophique post-hyper¬ 
trophique {Soç. méd. hôp. Paris). 

Parésie intestinale hystérique (in thèse Paris de Mabin). 
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1904 — Adénite génienne (in thèse Paris de Le Norcy). 

Le bacille d’Ebenh dans le sang typhique (in thèse Paris de 
Perquis). 

La tuberculose pulmonaire en vase clos : étude clinique et 
critique (6m//. mid. Paris'). 

Laboratoire et pratique : étude clinique et critique 
méd. Paris). 

1906 — La pathogénie de la méningite cérébro-spinale (Pm«mi/d.). 
Les septicémies à méningocoques : étude bactériologique 
(^Presse méd.) avec D’' Sacquépée. 

1909 — Méningite cérébro-spinale (^Soc. méd. hôp. Paris) avec 

D" Bourdinière.. 

1910 — Hémorrhagies méningées; Biligénie hémolytique (Gax^. 

hôp., 5 avril) avec D' Chevrel. 

1911 — Etude sur les dangers professionnels (MoKt/« méd., 5 sept.). 

1913 — Méningite paraméningococcique (S(7r. méd. hôp., 28 févr. 
1913) avec D'" Bourdinière. 

1916 — Rapport sur la diphtérie en Ille-et-Vilaine.. 

1918 — Un cas de sténose de la crosse de l’aorte (in thèse Paris 
de Paillard). 



III — CHIRURGIE 


- TITRES 

1) Ancien interne en chirurgie des Hôpitaux de l’Assistance 
publique de Paris (Concours de .18 j 2). 

2) Chirurgien de l’Hôpital privé de la Sagesse de Rennes 
(1910). , 

3) Chirurgfen des Hôpitaux de la X° Région militaire 
(1914-1920). 

— TRAVAUX 

1894 — Pyléphlébite cancéreuse (Soc. anat. Janvier). 

Néphrectomie dans un cas de pyonéphrite. 

Étude anatomique d’un fibrôme kystique (Soc. anat. Paris). 

19 r i — Abcès pulmonaire typhique ; thoracotomie ; gué¬ 
rison {Prog. méd.,n° 2.) 

1913 — Le thorax paradoxal ; étaàs clinique et critique.d’un 
signe caractéristique de la pleurésie purulente ; la rétraction 
du côté malade {Monde méd. 5 juin). (Analyse dans le Montpel¬ 
lier Médical de déc, 1913, et dans le Bull. méd. du Canada 
dejanv. 1914). 

1914 — Quelques mots de philosophie chirurgicale, à 
propos des suppléances vasculaires; deux observations (in 
Bull. Société Scient, et Méd. de l’Ouest 1915). 





1917 — Une technique du traitement des fistules pleu¬ 
rales {Monde Mid. 5 mars) texte espagnol, avec fig. 

Étude clinique et critique, avec présentation d’opérés, sur 
le Traitement des Fistules thoraciques de guerre 
{Bull. Soc. méd. chir. militaire de la X‘ Région, n° de décembre). 

1918 — A) Les fistules ostéopathiques de guerre; une 
méthode nouvelle ; la fermeture immédiate post-opératoire ; 
étude basée sur 400 opérations personnelles {Bull. Soc. mid- 
chir. de la X‘ Région militaire, n° de janvier). 

B) Une série de cas, présentation d’opérés, de grande 
chirurgie de guerre [Ibid., n“ d’avril). 

G) L’extirpation des abcès froids thoraciques 
ossifluents. {Ibid., n° des 2 et 5 janvier). 

D) Extirpation et suture secondaire des plaies 
de guerre après stérilisation par grillage, présentation 
d’opérés {Ibid., n° de juillet). 



IV. — ÉTATS DE SERVICE MILITAIRE DE GUERRE 
ET D’APRÈS-GUERRE 


[. — SERVICES DE GUERRE 

Du !''■ septembre 1914 au i'’"' août 1919 : 

V Chirurgien Chef de Service de l’Hôpital Compl'. 11° 30, 
annexe Sagesse : .100 lits consacrés aux grands blessés et 
aux fistules osseuses ; lettre suivante à ce sujet : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


Paris, le 26 novembre 1919. ' 


Monsieur le Professeur, 

A l’occasion du décret de cessation des hostilités, je tiens à vous 
remercier de la collaboration que vous avez bien voulu m’apporter 
comme Chirurgien Consultant. 

Au cours de la guerre, vous avez consacré au service des blessés tout 
votre dévouement et tout votre talent, je ne saurais oublier la part 
considérable que vous avez prise à l’organisation des Formations Chirur¬ 
gicales et les beaux résultats qui ont été obtenus grâce à -votre compé¬ 
tence dans le traitement des grands blessés. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Professeur, l’assurance de ma haute 
considération. 


Mikistèhe de le Guerre 

CABINET 

SÜUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

Servicb DI Santé 
Militaire 


Sig-né : Louis Mourier . 
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II. — SERVICES D’APRÈS-GUERRE 

Chirurgien-chef du Centre des Fistuleux de la X' Région 
militaire et du Service des Fistuleux osseux de l’Hôpital 
Militaire Ambroise Paré^ à Rennes : 6o lits. 

En fonctions depuis le i" septembre 1919. 

Chirurgien consultant de la X“ Région militaire (Décret du 
Sous-Secrétaire d’État du Service de Santé en date du 
10 février 1919). 





V. — ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE 


I. - TITRES 

Directeur « pour la durée de la Guerre » de l’École de 
Plein Exercice de Médecine et de Pharmacie de Rennes. 
(Décret ministériel du 23 mai 1918). 

Nommé Directeur de cette École (Décret ministériel 
du 27 janvier 1919). 

IL - TRAVAUX 

1. — Rapport sur la situation et le fonctionnement des 
Etablissements d’Enseignement supérieur universitaire à 
Rennes adopté par le Conseil de l’Université de Rennes, et 
transmis en son nom à M. le Ministre de l’Instruction Pu¬ 
blique et des Beaux-Arts (6 mars 1919). 

2. — Rapports à M. le Recteur de l’Académie de Rennes 
sur le fonctionnement et la situation de l’Ecole de Plein Exer¬ 
cice de Médecine et de Pharmacie pour les années scolaires 
1917-1918 et 1918-1919. 




VI. — ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE 


Conférences et rapports (mai 1913), i brochure sur la 
transformation des Services cliniques de l'Hôtel- 
Dieu de Rennes. 

Les idées exposées dans ce travail ont été entièrement 
adoptées par la Municipalité de Rennes : il a servi à établir 
les bases d’une transformation complète des Services hospita¬ 
liers, et de l'Enseignement clinique à Rennes : 

Création de nouveaux services. 

1. ^ Médecine et Chirurgie d’enfants. 

2, — Service des voies urinaires. 

Création d'un Laboratoire annexé aux Salles de la Clinique 
médicale ; 

Laboratoire de Chimie clinique et de Bactériologie; 





VIL — SERVICES HOSPITALIERS 

" Durée : 33 ans. 


1887-1888-1889 — Interne des Hôpitaux de Rennes. 

Médaille d’argent aux trois concours annuels. / 

1891-1896 — Interne en médecine et en chirurgie des Hôpitaux 
de l’Assistance de Paris. 

1896 — Médecin des Hôpitaux de Rennes : 

Clinique Médicale de l’Hôtel-Dieu. 





VIII. - SERVICES PUBLICS 


1902 — Médecin du Lycée de Garçons de Rennes. 

1905 — Médecin de l’École Normale d’institutrices de Rennes. 
1908 — Médecin du Lycée de Jeunes Filles. 

1915 — Médecin assermenté des Administrations d’Ille-et-Vilaine. 
.1915 — Médecin des Chemins de Fer de l’État. 

1918 — Médecin consultant régional de l’Administration des 
Postes, Télégraphes et Téléphones. 




RENNES 


IMPRIMERIE BREVETÉE FRANCIS SIMON 
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